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Gjuha irlandeze 

Gjuha irlandeze (Irlandishtja) është gjuha që flitet në 

Irlandë nga rreth 60000 folës. Gjuha irlandeze 

Vendi Evropë 

Folësit 

Përgjithshëm rreth 60000 
Filogjeneza 

Statusi zyrtar 

Zyrtare në Rep. së Irlandës, Irlandës së 
Veriut, BE 
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